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DU  GRAND-CONSEIL 

DU  ROI, 

Qui  ordonne  qu'un  Mémoire  imprimé  & Jigr lé  du  fieur  Abbé 
D E S T R ÉE  S , Abbé  Commandataire  de  P Abbaye  de  Bon- 
lieu  , Ordre  de  Cîteaux , filiation  de  Pontigny , fera  fiipprimé 
comme  calomnieux  & attentatoire  , tant  à la  réputation  de 
Me  AnTOIN  E-EtiENNE  Mille  , Ecuyer  & 
Avocat  au  Parlement  , qu'à  l'honneur  de  fa  profejjïon  ; 
condamne  ledit  Abbé  Defirées  en  100  livres  de  dommages- 
intérêts  applicables , du  confentement  dudit  Me  MILLE  , au 
pain  des  prifonniers  du  Fort-V Evêque , & ordonne  l'impref 
Jîon  & affiche  dudit  Arrêt» 

Du  douze  Septembre  mil  fept  cent  foixante-dix-huit. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  8c  de 
Navarre  : À tous  ceux  qui  ces  préfentes  Lettres  verront; 
Salut.  Sçavoir  faifons.  Gomme  par  Arrêt  cejourd’hui  rendu 
en  notre  Grand-Confeil , entre  notre  amé  Jacques  Deftrées , 
Prêtre  du  Diocèfe  de  Reims  , Abbé  Commandataire  de 
l’Abbaye  de  Bonlieu  , Ordre  de  Cîteaux , filiation  de  Pon- 
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tîgny  , Demandeur  par  commiffion  & exploit  d’affignâtîoft 
des  3 Août  8c  17  Septembre  1777,  & Par  ^es  différentes; 
Requêtes  fignifiées  au  Confeil  d’une  part  ; & les  Prieur  8c 
Religieux  de  ladite  Abbaye , Défendeurs  d’autre  part  : Entre 
l'eidits  Prieur  & Religieux  de  l’Abbaye  de  Bonlieu,  Deman- 
deurs par  leurs  différentes  Requêtes  fignifiées  au  Confeil \ 
d’une  part  ; 8c  ledit  Abbé  Deffrées  , Défendeur  d’autre  part  t 
Entre  Antoine-Etienne  Mille,  Ecuyer,  Avocat  au  Parlement^ 
Demandeur  intervenant  par  Requête  des  5 & 12  Septembre 
1778,  tendante  à ce  qu’il  fût  reçu  Partie  intervenante,  &c, 
& ledit  Abbé  Deffrées , Défendeur  d’autre  part  : fans  que  les 
qualités  puiffent  nuire  ni  préjudicier.  Après  que  Defnos  3, 
Avocat  de  l’Abbé  Defîrées,  affilié  de  Foify  fon  Procureur,, 
a été  oui  & conclu  dans  fes  requêtes  8c  demandes  contre  les. 
Religieux  de  Bonlieu  ; que  Mille,.  Avocat  des  Religieux  de 
Bonlieu,  affidé  de  Poriquet  leur  Procureur,  a auffi  conclu  & 
été  oui  dans  leurs  requêtes  8c  demandes  ; que  ledit  Mille  en*, 
fon  nom  , affidé  de  Poriquet  fon  Procureur  , a été  oui.  8c 
conclu  dans  fes  interventions  , requêtes  8c  demandes,  &que 
Defîrées,  affidé  de  Pillot  fon  Procureur,  8c  ledit  Pillot,  ont 
été  ouïs  & conclu  , à ce  que  ledit  Mille  fût  déclaré  purement; 
8c  dmplement.  non-recevable  dans  fon  intervention,  8c  con- 
damné aux  dépens;  que  de  Vaucreffon  pour  notre  Procureur 
Général  a pareillement  été  oui  que  la  caufe  a été.  plaidée- 
pendant  cinq  audiences  fur  le  tout,  8c  qu’il  en  a été  délibéré 
fur  le  champ.  ICELUI NOTREDIT  GRAND-CONSEIL ,,, 
ayant  aucunement  égard  aux  demandes  des  Parties , 8c  faifant 
droit  fur  les  conclufions  de  notre  Procureur-Général,  ordonne 
que  par  Experts,  dont  les  Parties  conviendront  par -devant 
notre  amé  & féal  le  Lieutenant  Général  de  la  Sénéchauffée  de 
Gueret  , que  notredit  Confeil  a commis  8c.  commet  à ceu 
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tffet , finon  qui  feront  par  lui  pris  & nommes  d’office,  par- 
tage & divifion  feront  faits  en  trois  lots  égaux  , des  biens  & 
revenus  de  ladite  Abbaye  , dont  l’un  fera  choifi  par  la  Partie 
de  Defnos,  un  autre  par  les  Parties  de  Mille,  & le  troifieme 
demeurera  pour  non  choix  à ladite  Partie  de  Defnos  pour 
l’acquit  des  charges;  & pour  parvenir  audit  partage  , ordonne 
que  par  un  de  nos  Notaires  dont  les  Parties  conviendront 
par-devant  ledit  Commiffaire,  finon  qui  fera  par  lui  pris  & 
nommé  d'office,  il  fera  dans  un  mois,  à compter  du  jour  de 
la  fignihcacion  du  préfent  Arrêt  à perfonne  ou  domicile, 
préalablement  dreffé  inventaire , fi  fait  n’a  été  , ou  procès- 
verbal  de  récollemcnt  & addition  aux  anciens,  fi  aucuns  y a, 
de  tous  les  titres  , papiers  & documens , concernant  les  biens 
& revenus  de  ladite  Abbaye  , lors  duquel  les  Parties  feront 
refpeêlivement  tenues  de  fe  purger  par  ferment,  par-devant 
ledit  Commiffaire  , qu’elles  n’en  retiennent  aucuns  direêle- 
ment,  ni  indirectement.,  duquel  inventaire,  ou  récollemcnt  8c 
addition , feront  faites  trois  expéditions , dont  l’une  fera  remife 
& laiffée  au  Chartrier  de  ladite  Abbaye  , lequel  fera  fermé  à 
deux  ferrures  différentes  , la  clef  de  l’une  defquelles  fera  remife 
à la  Partie  de  Defnos , qu’elle  fera  tenue  de  laiffer  à fon  fondé 
de  procuration  fur  les  lieux  , & l’autre  clef  aux  Parties  de 
Mille  , à la  charge  de  s’en  aider  refpeêlivement  à la  première 
requifition  ; qu’une  autre  expédition  dudit  inventaire  , ou 
procès-verbal  de  récollement , fera  remife  à la  Partie  de  Defnos, 
& la  troifieme  expédition  aux  Parties  de  Mille  ; ce  fait , que 
les  titres  des  biens  de  ladite  Abbaye  feront  remis  auxdits  Ex- 
perts , pour  y être  par  eux  procédé  audit  partage , à l’effet  du- 
quel , lefdits  Experts  fe  tranfporteront  feuls  fur  les  lieux 
drefferont  procès-verbal , & effimeront  les  biens  & revenus 
ladite  Abbaye,  Parties  préfentes,  où  elles  duement  appellées  : 
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dans  lequel  partage  8c  eftimation  des  Experts , n’entreront 
point  les  biens  & revenus  du  petit  Couvent , fi  aucuns  y a y 
& n’entreront  les  biens  retirés  fi  aucuns  y a , que  dans  le  cas 
où  la  Partie  de  Defnos  opteroit  d’en  rembourfer  fa  portion 
en  la  maniéré  accoutumée  ; à l’effet  de  quoi , les  Parties  de 
Mille  feront  tenues , dans  le  délai  de  deux  mois  , de  fournir 
un  état,  tant  des  biens  du  petit  Couvent , que  des  biens  retirés  y 
lequel  elles  feront  lignifier  à la  Partie  de  Defnos  , & lui  com- 
muniqueront fous  le  récépilfé  de  fon  Procureur  les  pièces  juf- 
tificatives , fauf  à la  Partie  de  Defnos  à le  débattre  s’il  y échet 
dans  un  pareil  délai  de  deux  mois  , à compter  du  jour  de  ladite' 
communication  , & à opter  à l’égard  des  biens  retirés , fi  elle 
entend  les  faire  entrer  en  partage , en  rembourfant  les-  deux; 
tiers , ainfi  qu’il  eft  d’ufage  ; après  lefquelles  options  8c  dif- 
tradions  faites  , ou  rejettées  , il  fera  procédé  par  lefdits< 
Experts  à la  confe&ion  des  trois  lots  de  tous  les  biens 
non  diftraits  ; & cependant  par  provifion  , ordonne  qu’à: 
la  requête,  pour  fuite  & diligence  de  la  Partie  de  Defnos,  il  fera  dès 
à préfent , en  la  préfence  des  Parties  intérclfées , où  elles  due- 
ment  appellées,  par  Experts  y tant  eccléfiafiiques  que  laïcs,* 
dont  les  Parties  conviendront  pardevant  ledit  Commiiraire  , 
finon  par  lui  pris  8c  nommés  d'office , procédé  à la  vifite , tant 
des  ornemens  , livres  y linges  & vafes  facrés , qui  font  à faire 
& fournir  à la  Sacriftie  de TEglife  Abbatiale  , & à celles  des 
Chapelles  & Eglifes  paroiffiales ,,  dépendantes  de  ladite  Ab- 
baye, & où  elle  perçoit  des  dîmes,  que  des  réparations  qui; 
font  à faire  ( la  maifon  abbatiale  feulement  exceptée  ) à l’Eglife 
& lieux  réguliers  de  ladite  Abbaye  , aux  bâtimens  , fermes  8c 
domaines , terres , prés , moulins  & autres  héritages  , Cha- 
pelles en  dépendans , & des  chœurs  & cancels  des  Eglifes  pa- 
joiffiales  où  elle  perçoit  des  dîmes;  lefqueîs  Experts  eftinie- 
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ront  Iefdites  réparations  article  par  article,  expliqueront  le 
temps  , les  claufes  d’icelles , autant  que  faire  fe  pourra  , & 
leur  utilité , ou  inutilité , & où  aucunes  defdites  réparations 
auroient  été  faites  , depuis  quel  temps  elles  l’ont  été , & fi  elles 
ont  été  bien  & duement  faites  ; ordonne  pareillement  que  par 
Experts  8c  gens  à ce  connoiffans , dont  les  Parties  convien- 
dront pardevant  le  Maître  Particulier  des  Eaux  8c  Forêts  de 
Gueret , que  notredit  Confeil  a commis  8c  commet  à cet 
effet  , finon  qui  feront  par  lui  pris  & nommé  d’office  , il 
fera  Parties  préfentes  , ou  elles  duement  appellées  , pro- 
cédé à la  vifite  de  tous  les  bois  de  futaie  8c  taillis  dé- 
pendans  de  ladite  Abbaye  , lefquels  Experts  conftate- 
ront , ce  qui  efl  en  coupe  réglée  8c  en  réferve , les  dé- 
gradations & malverfations  , fi  aucunes  y ont  été  commifes  , 
& par  qui , s’il  eft  poffible , 8c  eflimeront  le  tout  article  par 
article;  lors  de  toutes  lefquelles  vifites  ci -déifias  ordonnées,, 
les  Parties  pourront  faire  tels  dires  , requifitions  8c  obferva- 
dons  qu’elles  aviferont , Sc  fur  lefquels  les  différens  Experts 
donneront  leurs  avis,  pour  lefdits  procès  verbaux  faits  & rap- 
portés , communiqués  à notre  Procureur  général , être  par  lui 
requis , & par  notredit  Confeil  ordonné  ce  qu’il  appartien- 
dra ; à l’effet  defquels  procès-verbaux  , ordonne  que  les  Parties 
feront  tenues  d’élire  domicile  à la  fuite  defdits  Commiffaires  de 
notredit  Conseil , dans  quinzaine , à compter  du  jour  de  la 
lignification  du  préfent  Arrêt  à perfonne  ou  domicile , finon 
& à faute  de  ce  faire  , ordonne  que  les  affignations  qui  leur 
feront  données,  8c  les  lignifications  qui  leur  feront  faites  aux 
greffes  defdits  Commiffaires , vaudront , comme  fi  elles  euffent 
été  faites  8c  données  à leurs  perfonnes  ou  domiciles  ; ordonne 
que  jufqu’à  la  confection  dudit  partage  , il  ne  pourra  être  pafifé 
ou  renouvelle  aucuns  baux  defdits  biens , qu’en  préfence  & du 
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confentemeht  des  Parties  de  Mille  & de  Defnos  , ou  elles 
duement  appellées  ; ordonne  que  les  frais  du  partage  & defd. 
procès-verbaux  , feront  avancés  par  moitié  , par  chacune  des 
Parties  , fauf  à elles  à fe  faire  refpeétivement  raifon  en  fin  de 
partage,  de  toutes  les  fomrnes  qu’elles  auroient  pu  recevoir  au- 
delà  de  ce  qui , par  l’événement  dudit  partage , fe  trouvera 
leur  revenir  : ordonne  que  les  termes  injurieux  aux  Parties  de 
Mille,  contenus  au  Mémoire  imprimé,  ligné  de  la  Partie  de 
Defnos  , ayant  pour  titre  : Obfervatïons  fommaires , & la  lettre 
de  Hardy,  du  24  Janvier  1778  , imprimée  dans  le  nombre  des 
pièces  jutlifîcatives  étant  à la  fuite  dudit  Mémoire  , feront  & 
demeureront  fupprimés  ; condamne  les  Parties  de  Mille  au 
tiers  des  dépens , même  de  ceux  réfervés,  les  deux  autres  tiers 
compenfés  : reçoit  Mille  Partie  intervenante  ; faifant  droit  fur 
fon  intervention , ordonne  que  ledit  Mémoire  ayant  pour  titre  : 
Obfervatïons  fommaires , fera  & demeurera  fupprimé,  comme 
calomnieux  & attentatoire,  tant  à la  réputation  dudit  Mille, 
qu’à  l’honneur  de  fa  profeffion  ; fait  défenfe  à la  Partie  de 
Defnos  de  récidiver  , & pour  l’avoir  fait , la  condamne  en 
100  livres  de  dommages-intérêts  applicables,  du  contentement 
dudit  Mille  , au  pain  des  prifonniers  des  prifons  du  Fort-* 
l’Evêque  ; ordonne  que  le  prêtent  Arrêt , en  ce  qui  concerne 
ledit  Mille , fera  imprimé  & affiché  , jufqu’à  concurrence  de 
cent  exemplaires  , aux  frais  de  la  Partie  de  Defnos  ; condamne 
ladite  Partie  de  Defnos  aux  dépens  de  l’intervention  ; fur  le 
furplus  des  autres  demandes , fins  & conclurions  des  Parties, 
les  met  hors  de  Cour.  Si  donnons  en  mandement  à notre 
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amé  & féal  Confeiller  trouvé  fur  les  lieux,  ou  en  cas  d’abfence, 
excufe  ou  légitime  empêchement , notredit  Confeiller  préala- 
blement requis , à nos  amds  & féaux  les  Lieutenant  général  de 
{a  Sénéchauffée  de  Gueret , & Maître  Particulier  des  Eaux 
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Forêts  dudit  Gueret,  qu’à  ce  faire  commettons , ils  faffent  pour 
l’exécution  du  préfent  Arrêt  , circonftances  & dépendances  , 
tout  ce  qui  fera  requis  & néceffaire.  Donnons  en  outre  man- 
dement au  premier  des  Huiffiers  de  notredit  Confeil , en  ce 
qui  efl:  exécutoire  en  notredite  Cour , fuite  & hors  d’icelle  9 
au  premier  notredit  Huiflier , ou  autre  notredit  Huiflier , ou 
Sergent  fur  ce  requis  , le  préfent  Arrêt  il  mette  à due  & entière 
exécution  , à la  requête  dudit  Mille , Avocat  à notredit  Con- 
feil ; de  ce  faire  te  donnons  plein  & entier  pouvoir  , fans  pour 
ce  demander  placet  ni  paréatis.  Donné  à Paris  à notredit 
Confeil,  le  douzième  jour  de  Septembre  , l’an  de  grâce  mil  fept 
cent  loixante-dix*huit , & de  notre  régné  le  cinquième.  Colla- 
tionné. Signé  Souchu  de  Rennefort.  Par  le  Roi  à la  relation: 
des  Gens.de  fon  Grand* Confeil.  é%/2e  Dosmillier.. 


A PARIS,  chez  P.  G.  Simon,  Imprimeur  du  Parlement^ 
me  Mignon  S , André-des- Arcs 


